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Anuncio - jueves 22 de octubre de 2026



Aprobación de las bases de la convocatoria para
la provisión de una plaza de oficial brigada instalaciones
eléctricas, funcionario de carrera

Aprobación de las bases de la convocatoria
para la provisión de una plaza de oficial brigada instalaciones
eléctricas, vacante en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Binéfar



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-47676b0c.pdf
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